SECURITY INFORMATION 


MGH-A-13551 


,3 % % s% *® 


Chief, BOB Attn: ( 

Chief of Station, Karlsruhe 
Operational 
Wilhelm L0DTKE 
REF? MGB-A-10931 

ID EUCOM files contain no traces 
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